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Wahlvorschlag 

der Abgeordneten der PDS/ Linke Liste 


Wahl der vom Deutschen Bundestag zu bestimmenden Mitglieder 

des Kontrollausschusses beim Bundesausgleichsamt gemäß § 313 Abs. 1 und 2 

des Lastenausgleichsgesetzes 


Henn 


Bonn, den 20, Februar 1991 
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